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നമ്പർ 


PART III 
Health Services Department 


TENDER NOTICE 


All other Government rules regarding tender are 
applicable to this tender also . 


No, A2/ 438/2013 /ICHG. 

6th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the disposal of 
used hypo solution kept in ICH store . Approximate 
quantity 680L at an approximate cost of 3 50 , 000 . 
The tender should be superscribed Tender No. and Date 
and addressed to the Superintendent, Institute of Child 
Health, Gandhinagar, Kottayam . Tender form can be 
had from the office of the undersigned on all working 
days. 
| EMD X 5 ,000 . 

The rate should be quoted for one litre of hypo 
solution . 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി 
- സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 680 ലിറ്റർ 

ഹൈപ്പോസൊലൂഷൻ വിലകൊടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് 
-- മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ഏകദേശ വില ? 50, 000. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിൽ ഒരു ലിറ്റർ 
ഹൈപ്പോസൊലൂഷന്റെ വിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
ടെൻഡർ ഫോറം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ മൂന്നു 
മണിവരെ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ടെൻഡറിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
മാറാവു ന്ന ? 5 ,000 - ന്റെ ഡി . ഡി . യും 3100 - ന്റെ 
കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള എ ഗിമെന്റും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന 
കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും 
സൂപ്രണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 

ഹൈപ്പോസൊലൂഷൻ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി നീക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form - { 400 + Tax . 

Last date and time of sale of tender form 
24- 6 - 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25 - 6- 2013, 2 p . m . 

Date and time of opening of tender - 25 - 6 - 2013 , 
2 . 30 p . m . 
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ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 400 + ടാക്സസ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 6 - 2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 6 - 2013, 2 മണി. 


ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച ഏത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള 
അധികാരവും സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ടെണ്ടർ 
സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിസമയത്ത് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


- ട ണ്ട ർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 -6 -2013 , 
2.30 മണി. 


ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ടെൻഡറിനും ബാധകമാണ്. 


Institute of Child Health and 
Children s Hospital, 
Amalagiri P . O ., 
Kottayam - 686 561 . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് . 2317 / 2013. 

2013 മേയ് 17 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
എക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റ് 
(ഏകദേശം 315 ലിറ്റർ) നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടർ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമിൽ ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റിന്റെ 
നിരക്ക് ലിറ്ററിന് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ടെണ്ടർ ഫോറം അടക്കം 
ചെയ്ത ക വറിന് പുറത്ത് ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റ് നീക്കം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 45,000. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.- 2317/ 2013 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 400 + 5 % വാറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 7 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 7 - 2013, 5 മണിവരെ. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 7-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - 31- 12 - 2013 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്- 32. 
- സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന തുകയുടെ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടർ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്ന 
വ്യക്തി നികുതിയുൾപ്പെടെ വരുന്ന സംഖ്യ സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
ഉത്തരവ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ഓഫീസിൽ അടച്ച് രസീത് 
വാങ്ങേണ്ട തും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സാധനം 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസത്തിനകം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 


TENDER NOTICE 
No, S3/ 5306/2013 / HDS. 

24th May 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
from PWD registered A class Electrical contractors for 
the Installation , Testing , Commissioning of 250KVA 
Diesel Generator set and allied works at Government 
Medical College Hospital, Kozhikode. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S3/ 5306/ 2013/ HDS. 

Price of tender in duplicate ST (Cash only /Money 
Order) X 2 ,634. 

Date and time of close of sale of tender form 
24- 6 -2013 , 3 p. m . 
- Date and time for receipt of tender - 25 - 6-2013, 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 26 - 6 - 2013 , 
12 noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31 - 10 -2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent 
- The Superintendent, Medical College Hospital , 
Kozhikode -8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ 
250 കെ . വി . എ . ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഇൻ സ്റ്റാൾ 
ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും അനുബന്ധ 

ജോലികൾക്കും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ക്ലാസ് ഇലക് ടിക്കൽ വിഭാഗം 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്ക് ക്കു ന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്3 /5306 /2013/ എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം X 2, 634 . 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24- 6 - 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 25 - 6 - 2013 , 5 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 26 - 6 - 2013 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31- 10 - 2013. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


Government Medical College 
Hospital , Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Superintendent. 


